ҒІСНА ТЕСМІСА 
HIGH INDEX 


LENTES PARA EL DIARIO Y PARA EL SOL 


Los lentes de alto índice son una opción premium para pacientes con prescripciones 
altas que desean lentes con un grosor mínimo. 

Estos lentes más delgados y de alto índice brindan a sus pacientes gafas más 
atractivas desde el punto de vista estético y son la opción preferida para los lentes sin 
montura perforada, donde siempre está de moda lo delgado. Cuando la consideración 

del grosor de las lentes es esencial, prescriba lentes de alto índice de 
YOUNGER OPTICS. 
Estas lentes están hechas de resinas MR-174, MR -10 y MR-8 de Mitsui Chemicals. 


CLEAR AND TRANSITIONS HIGH INDEX: 1.60, 1.67, 1.74 
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NUPOLAR POLARIZED HIGH INDEX: 1.60 & 1.67 
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HIGH ІМОЕХ во 


HI-INDEX 1.60 MR-8"— SPHERICAL SINGLE VISION CLEAR (UC 8 HC) 
DIAMETER NOMINAL ЕЦЕ. (БАСК EDGE CENTER ДАО, RADIUS RX RANGE 
73 0.50 0.58 6.38 15.1 74 0.34 913.793 
73 125 0.95 6.38 142 70 0.56 557.895 
73 225 1.82 6.38 15.1 9.0 1.08 291.209 
73 3.25 3.05 6.38 12.6 8.0 1.81 173.770 
73 4.25 3.98 5.68 12.0 9.6 2.37 133.166 
73 5.25 5.01 5.68 10.0 9.0 2.99 105.788 -11.00D to +9.500 
73 6.25 5.93 5.68 89 92 3.57 89.376 
73 7.25 6.97 5.68 7.7 95 422 76.040 
73 825 7.93 5.68 82 115 4.85 66.835 
70 9.25 9.02 8.38 85 100 5.58 58.758 
70 10.25 10.03 8.38 95 125 6.29 52.841 


HI-INDEX 1.60 МК-8”-- NUPOLAR® SINGLE VISION GRAY 3, BROWN 8 GREEN (UC & HC) 


DIAMETER מו‎ ДЕЦЕ: (ВАСЕ EDGE CENTER е RADIUS RX RANGE 
75 125 124 625 143 74 0.73 427.419 
75 2.25 2.24 6.25 14.0 84 1.32 236.607 
75 3.25 3.25 6.25 141 100 193 163.077 
75 425 4.19 6.25 14.0 11.0 2.50 126.492 ааа 
75 525 528 625 140 12.7 316 100.379 
75 6.25 6.18 6.25 95 94 3.72 85.761 
75 7.25 7.29 6.25 96 11.0 4.43 72.702 
75 8.25 8.21 6.25 95 12.7 504 64.555 


HI-INDEX 1.60 MR-8"— TRANSITIONS? SIGNATURE® SPHERICAL SINGLE VISION GRAY 8 BROWN (UC & HC) 
DIAMETER NOMINAL СОЕ и EDGE CENTER AS RADIUS RX RANGE 
73 0.50 0.58 6.38 15.1 74 0.34 913.793 
73 1.25 0.95 6.38 14.2 7.0 0.56 557.895 
73 2.25 1.82 6.38 15.1 90 1.08 291.209 
73 3.25 3.05 6.38 12.6 8.0 1.81 173.770 
- 73 425 3.98 5.68 12.0 96 2.37 133.166 
73 5.25 5.01 5.68 10.0 9.0 2.99 106.855 -11.00D to +9.50D 
73 6.25 5.93 5.68 89 92 3.57 90.136 
73 7.25 6.97 5.68 7.7 95 422 76.700 
73 8.25 7.93 5.68 82 115 4.85 67.259 
70 9.25 9.02 8.38 8.5 10.0 5.58 58.758 
70 10.25 10.03 8.38 95 125 6.29 52.841 
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HIGH INDEX: 


HI-INDEX 1.67 — SPHERICAL SINGLE VISION CLEAR (UC 8 HC) 
DIAMETER теа SURVE Е EDGE CENTER 1. RADIUS RX RANGE 
65 0.50 0.50 6.15 15.0 9.6 0.29 1057.884 
74 1.00 1.07 6.11 16.0 9.0 0.63 495.327 
74 2.00 1.83 6.11 16.0 10.3 1.08 289.617 
С) 74 2.00 3.12 6.11 13.5 9.5 1.85 169.872 
74 400 411 6.11 13.5 10.5 2.45 128.954 
74 5.00 5.10 6.11 12.0 10.5 3.05 103.922 ши 
ТА 6.00 6.10 6.11 10.5 10.5 3.67 86.885 
74 7.00 7.59 6.11 8.5 107 4.63 69.829 
70 9.00 9.04 6.93 84 11.5 5.60 58.628 
65 12.00 11.96 8.09 5.0 10.5 7.73 44.314 
HI-INDEX 1.67 — FLAT TOP 28 CLEAR (HC) 
DIAMETER | "Curve | curve | curve | EDGE | CENTER | ser | prop | arso | RADIUS | RANGE RX RANGE 
е 74 1.00 0.99 6.00 15.5 5 5 0.58 535.354 1.00-3.50 
74 3.00 3.02 6.00 13.5 5 5 1.79 175.497 1.00-3.50 
74 5.00 5.05 6.00 12.5 11.5 5 5 3.02 104.950 1.00-3.50 Шы 
74 7.00 7.06 443 8.0 12.0 5 5 429 75.071 1.00-3.50 
HI-INDEX 1.67 — IMAGE? PROGRESSIVE CLEAR (НС) 
ДЫ | "omna. | | gack | козе | ДІНДЕ | | клоне | | 
69 74 1.50 1.79 6.0 15.7 10.3 2.5 2.5 2 1.06 | 296.089 | 0 
74 3.00 3.02 6.0 13.4 9.5 2.5 25 2 179 | 175.497 | 0 
74 5.00 5.04 6.0 13.4 12.3 25 25 2 302 | 7105159 100350 | 120001 %7.000 
74 7.00 7.56 6.0 97 12.8 2.5 2.5 2 4.61 70.016 | 1.00-3.50 
HI-INDEX 1.67 MR-10"— NUPOLAR® SINGLE VISION GRAY, BROWN 8 GREEN (UC 4 HC) 
DIAMETER NOMINAL: ו‎ BACK EDGE CENTER Ra RADIUS RX RANGE 
75 1.25 1.25 6.11 14.1 75 074 424.000 
75 225 2.25 6.11 13.9 8.8 1.35 235.556 
@ 75 3.25 3.24 6.11 14.1 10.3 1.94 163.580 
75 4.25 4.19 6.11 13.7 114 2.51 126.492 
75 5.25 5.27 6.11 14.1 13.1 3.18 100.569 арр Ар Бр 
75 6.25 6.20 6.11 86 92 3.74 85.484 
75 7.25 7.27 6.11 8.9 114 445 72.902 
75 8.25 8.19 6.11 88 12.6 5.05 64.713 
| HI-INDEX 1.67 MR-10"— NUPOLAR® SINGLE VISION GRAY 3 8 BROWN (UC 8 HC) 
DIAMETER NOMINAL ה‎ E EDGE CENTER оё, RADIUS RX RANGE 
© 80.5 4.25 4.18 6.25 14.5 10.6 2.49 126.790 
80.5 6.25 6.20 6.25 10.4 10.4 3.74 85.480 -7.00D to +9.00D 
80.5 8.25 8.20 6.25 114 149 5.03 64.630 
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HI-INDEX 1.67 МЕ-10" —NUPOLAR? FT28 GRAY 8 BROWN (НС) 


DIAMETER | МОЈЕМЕ | CURVE 60605 | EDGE | CENTER INSET НОЕ AT50 RADIUS RANGE RX RANGE 
75 225 214 6.32 165 101 80 6.0 1.265 247.664 1.50-3.00 
75 4.25 4.21 6.32 12.0 8.4 8.0 6.0 2.507 125.891 1.50-3.00 
75 6.25 6.37 6.32 10.3 10.0 8.0 6.0 3.845 83.203 1.50-3.00 1.0009 +6000 
75 8.25 FUTURE RELEASE 


HI-INDEX 1.67 MR-10" — TRANSITIONS° SIGNATURE® SPHERICAL SINGLE VISION GRAY & BROWN (UC & HC) 


DIAMETER МОМ ЈЕ E EDGE CENTER б. ас RADIUS RX RANGE 
74 1.00 1.07 6.11 16.0 90 0.63 495.327 
74 2.00 1.83 6.11 16.0 10.3 1.08 289.617 
74 3.00 3.12 611 135 95 185 169.872 
74 4.00 4.11 6.11 13.5 10.5 2.45 128.964 
74 5.00 510 6.11 12.0 10.5 3.05 103.922 -42.00D to +11.00D 
74 6.00 6.10 6.11 10.5 10.5 3.67 86.855 
74 7.00 7.59 6.11 8.5 10.7 4.63 69.829 
70 9.00 9.04 6.93 84 11.5 5.60 58.628 
65 12.00 11.96 8.09 5.0 105 773 44.314 


HI-INDEX 1.67 MR-10" — TRANSITIONS? SIGNATURE? IMAGE? PROGRESSIVE GRAY (НС) 


NOMINAL | TRUE | BACK МЕР | SEG |FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | Curve | curve | curve | 5065 [CENTER | pec | inset | ABOVEMRP | atso | RADIUS | RANGE RX RANGE 
74 1.50 1.79 6.00 157 10.3 25 25 2 106 | 296.090 1.00-3.50 
74 3.00 3.02 6.00 13.4 95 25 25 2 1.79 | 175.500 | 0 
-10.00D to +8.50D 
74 5.00 5.04 6.00 134 123 25 25 2 302 | 105160 | 0 
74 7.00 7.56 6.00 97 12.8 25 25 2 4.61 70.110 1.00-3.50 


HI-INDEX 1.67 МЕ-10" — TRANSITIONS? XTRACTIVE? NEW СЕМ SPHERICAL SINGLE VISION GRAY 8 BROWN (НС) 


DIAMETER NOMINAL: Оо UE EDGE CENTER Ка: RADIUS RX RANGE 
74 1.00 1.00 6.25 16.0 9.0 0.59 530.000 
74 2.00 1.77 6.25 16.0 10.4 1.04 299.435 
74 3.00 3.09 6.25 13.5 95 183 171.521 
74 4.00 4.10 6.25 13.5 10.5 2.44 129.268 
74 5.00 510 625 12.0 105 3.05 104.126 -12.000 to +11.00D 
74 6.00 6.08 6.25 10.5 10.5 3.67 87.171 
74 7.00 7.56 6.25 85 10.7 4.62 70.106 
70 9.00 9.04 7.00 8.4 11.5 5.60 58.628 
65 12.00 11.96 8.00 5.0 10.5 7.73 44.314 
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65 mm 


HI-INDEX 1.67 MR-7 " 
FINISHED ASPHERIC CLEAR WITH AR COATING 


SPH (+) on CYL(—) 
8 n o in о ић о Mn o 
o S N m ~ 5 N т ~ 5 
OS + ₪ ₪ $ ₪ ₪ ₪ т © 
% 


מ БЕНЕН ШЕШ‏ מ БЕНЕН БЕНЕН‏ מ |_|__ 0.25+ 
____ מ מ מ БЕНЕН‏ מ |__|__ 0.50+ 
מו מו מו מ מו מו מו КЕШ ШЕШ‏ 0.75+ 
₪ מו מו מ מ מ מ מ מ 1.00+ 
מו מו מו מ מ מו מו ШЕШ‏ חן 1.25+ 
מו מו БЕНЕН‏ מו מ מו מו מ חח 1.50+ 
מו מו מו מו מו ШЕШ ШЕН ШИИ‏ חח 1.75+ 
₪ ו מו БЕНЕН‏ מ БЕНЕН БЕНЕН БЕНЕН БЕНЕН‏ 2.00+ 
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HI-INDEX 1.74 MR-174" — SPHERICAL SINGLE VISION CLEAR (UC 8 HC) 
DIAMETER UNE E E EDGE CENTER xa RADIUS RX RANGE 
65 0.50 0.27 9.40 18.5 85 0.16 1962.963 
65 1.00 1.04 9.40 16.8 75 0.61 509.615 
70 1.50 1.57 8.20 15.5 70 0.93 337.580 
75 2.50 2.47 6.90 12.5 6.1 1.46 214.575 
6 75 3.50 3.54 4.80 8.0 6.3 2.10 149.718 
70 5.00 478 5.60 7.0 6.0 2.86 110.879 -18.00D to +12.00D 
70 6.00 6.12 6.20 74 7.0 3.68 86.601 
70 7.00 7.31 6.90 69 7.5 4.45 72.503 
65 8.00 8.32 6.70 6.6 8.6 5.11 63.702 
65 9.00 8.95 6.70 6.6 95 5.53 59.218 
65 10.00 9.70 6.20 65 10.7 6.06 54.639 
HI-INDEX 1.74 MR-174" —NUPOLAR? SINGLE VISION GRAY 8 BROWN (HC) 
DIAMETER NOMINAL ШЕ BACK: EDGE CENTER ג‎ RADIUS RX RANGE 
© 70 2.00 1.94 6.29 14.5 8.6 115 272.647 
70 4.25 4.17 6.29 12.5 93 248 127.251 
75 625 6.25 6.29 10.6 10.3 377 84.735 шаны 
75 8.50 8.38 9.33 12.5 10.2 5.15 63.236 


HI-INDEX 1.74 МЕ-174" — TRANSITIONS? SIGNATURE? SPHERICAL SINGLE VISION GRAY 8 BROWN (HC) 


DIAMETER שי‎ аа РЕ EDGE CENTER 25 RADIUS RX RANGE 
65 0.50 0.27 9.40 18.5 85 0.16 1962.963 
65 1.00 1.04 9.40 16.8 75 0.61 509.615 
70 1.50 1.57 8.20 15.5 7.0 0.93 337.580 
75 2.50 2.47 6.90 12.5 6.1 1.46 214.575 
С) 75 350 3.54 4.80 8.0 63 2.10 149.718 
70 5.00 4.78 5.60 70 60 2.86 110.879 -18.000 to +12.00D 
70 6.00 6.12 6.20 74 70 3.68 86.601 
70 7.00 731 6.90 6.9 75 4.45 75.503 
65 8.00 8.32 6.70 66 86 5.11 63.702 
65 9.00 8.95 670 66 95 5.53 59.218 
65 10.00 9.70 6.20 65 10.7 6.06 54.639 


HI-INDEX 1.74 МК-174" — TRANSITIONS? ХТРАСТІМЕ® NEW СЕМ SPHERICAL SINGLE VISION GRAY 8 BROWN (НС) 


DIAMETER VE: SURVE RVE EDGE CENTER 5 RADIUS RX RANGE 
65 0.50 0.27 940 18.5 85 0.16 1962.100 
65 100 1.04 9.40 16.8 75 0.61 511.810 
70 1.50 157 820 155 70 0.93 338.070 
75 2.50 2.47 6.90 12.5 6.1 1.46 214.870 
75 3.50 3.54 4.80 8.0 63 2.10 149.800 
70 500 4.78 5.60 70 60 2.86 110.830 -18.000 to +12.00D 
70 6.00 6.12 6.20 74 70 3.68 86.600 
70 7.00 731 6.90 6.9 75 445 72.470 
65 8.00 8.32 6.70 66 86 5.41 63.700 
65 9.00 8.95 6.70 6.6 95 5.53 59.240 
65 10.00 9.70 6.20 65 10.7 6.06 54.630 
HI-INDEX 1.74 MR-174” — FLAT ТОР 28 CLEAR (НС) 
DIAMETER | "urve | curve | curve | EDGE | CENTER | ser | prop | arso | RADIUS | RANGE RX RANGE 
65 0.75 0.72 942 15.1 55 5 5 042 736.111 1.00-3.50 
70 2.25 2.16 7.02 12.8 67 5 5 1.28 245.370 | 1.00-3.50 
70 350 3.59 4.81 87 74 5 5 243 147.632 | 0 
70 500 4.79 4.81 78 77 5 5 2.86 110.647 1.00-3.50 ל‎ 
65 625 614 4.81 76 91 5 5 3.70 86.319 1.00-3.50 
65 7.25 7.30 481 74 10.2 5 5 444 72.603 1.00-3.50 
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HI-INDEX 1.74 MR-174" 


FINISHED DBL SIDED ASPHERIC CLEAR WITH SUPER HYDROPHOBIC AR COATING 


SPH( —) оп CYL(—) 


0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
-1.75 
2.00 
-2.25 
-2.50 


+0.00 


-2.00 


-2.25 


-2.50 


-2.75 


-3.00 


-3:25 


-3.50 


=8.75 


-4.00 


-4.25 


-4.50 


-4.75 


-5.00 


-5.25 


-5.50 


=5:75 


-6.00 


-6.25 


-6.50 


-6.75 


-7.00 


-7.25 


-7.50 


-7:79 


-8.00 


-8.25 
-8.50 
-8.75 
-9.00 
-9.25 
-9.50 
-9.75 

-10.00 ЈЕ 
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71//420 
¿LENTES SF: 
1.60, 1.67 y 1. 


YOUNGER OPTICS 
Ahora ofrece lentes 
semiacabadas de alto 
índice que bloquean los 
rayos HEV en el rango 
espectral de 420 nm. 


% Transmisión 


SFSV High Index 1.60 Clear, Uncoated 4 Hardcoated 
SFSV High Index 1.67 Clear, Uncoated 8 Hardcoated 
SFSV High Index 1.74 Clear, Uncoated & Hardcoated 
Camber High Index 1.67 Clear 
Camber High Index 1.74 Clear 


+ 
froLens YOUNGER 


The Optical Lens Innovators 


HIGH INDEX 
9,420 


HI-INDEX 1.60 UV420 МК-8"-- SPHERICAL SINGLE VISION CLEAR (UC 8 HC) 


DIAMETER НЫ CURVE АСК. EDGE CENTER РАБ RADIUS RX RANGE 
73 0.50 0.58 6.38 15.1 7.4 0.34 913.793 
73 1.00 0.95 6.38 142 7.0 0.56 557.895 
73 2.00 1.82 6.38 15.1 9.0 1.08 291.209 
73 3.00 3.05 6.38 12.6 8.0 1.81 173.770 
73 4.00 3.98 5.68 12.0 9.6 2.37 133.166 +7.50D to -11.000 
73 5.00 4.96 5.68 10.0 9.0 2.97 106.855 
73 6.00 5.88 5.68 8.9 9.2 3.54 90.136 
73 7.00 6.91 5.68 77 95 419 76.700 
73 8.00 7.88 5.68 82 11.5 4.82 67.259 

HI-INDEX 1.67 0У420 MR-10"— SPHERICAL SINGLE VISION CLEAR (UC 8 HC) 

DIAMETER МЕ CURVE בוו‎ EDGE CENTER а RADIUS RX RANGE 
65 0.50 0.50 6.15 15.0 9.6 0.29 1057.884 
74 1.00 1.07 6.11 16.0 90 0.63 495.327 
74 2.00 1.83 6.11 16.0 10.3 1.08 289.619 
74 3.00 3.12 6.11 13.5 95 1.85 169.872 
74 4.00 4.11 6.11 13.5 10.5 2.45 128.954 ТТТ 
74 5.00 510 6.11 12.0 10.5 3.05 103.922 
74 6.00 6.10 6.11 10.5 10.5 3.68 86.885 
74 7.00 7.59 6.11 85 107 4.63 69.829 
70 9.00 9.04 6.93 8.4 115 5.60 58.628 
65 12.00 11.96 8.09 5.0 10.5 7.73 44.314 

HI-INDEX 1.74 UV420 МР-174" — SPHERICAL SINGLE VISION CLEAR (UC 8 HC) 

DIAMETER NOMINAL CURVE Асе EDGE CENTER RH RADIUS RX RANGE 
65 0.50 0.27 9.40 18.5 8.5 0.16 1962.963 
65 1.00 1.04 9.40 16.8 7.5 0.61 509.615 
70 1.50 1.57 8.20 15.5 7.0 0.93 337.580 
75 2.50 2.47 6.90 12.5 6.1 1.46 214.575 

С) 75 3.50 3.54 4.80 8.0 6.3 2.10 149.718 

70 5.00 4.78 5.60 7.0 6.0 2.86 110.879 -18.00D to +12.00D 
70 6.00 6.12 6.20 w 7.0 3.68 86.601 
70 7.00 7.31 6.90 6.9 7.5 4.45 72.503 
65 8.00 8.32 6.70 6.6 8.6 5.11 63.702 
65 9.00 8.95 6.70 6.6 9.5 5.53 59.218 
65 10.00 9.70 6.20 6.5 10.7 6.06 54.639 
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ша Prolens.ensegmail.com 
Fernandobeltrandopticadeensenada.com.mx 


Q Av. Juárez #1279, Zona Centro, Ensenada, B.C. 
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